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METHODE DE PREPARATION PES ALIQUOTES - PEPISTAGE RAPIDE ANABO 
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Motif 


Date 
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rassemblement de M-EX-04, M-EX-04F, G et H, ne plus mettre dans le 
titre le critire "hydrolyse" .Ajouter ce critere ainsi que celui du reactif 
utilise dans le contenu du doc. 


17/03/2003 


- Ajout d^me 6tape pour la preparatioa des echaatiUons lorsqu'ils 
doivent 6tre repr6pares pour Salbulamol>500ng/nil 

- Pr6cision sur rhomog^neisation de rechantillon (vortex) (E-INFO du 
17/03/04) 

- Ajout de I'etape de rcmplissage de la fiche de preparation E-TE-02J 
(action 7, audit 26) 

- L'Svaporation des phases organiques se fait maintenant sous azote (E- 
INFOdu 10/05/04) 

- Mode operatoire concemant uniquement les echantillons et non plus le 
recal et mix (creation de M-EXMDC-04). 
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Note d'infoimation N°38: si salbutamol >500ng/niL, ne plus remettre 

rechantillon. 

R^ajustement du temps de s6chage : 20 ^ 30 min (sechage plus rapide 

avec I'azote qu'avec I'air). 

Precision d'une 6tape : vortexer les tubes apres ajout du r^ctif H. 
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